取扱説明書 


HITACHI 

Inspire the IMext 



この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 
特に r 安全上のごま意 J は、ご使用前に必ずお読みくださし、。 

取扱説明書はイ呆証書と共に大切に保管してください。 




















安全上のごま意 


必ずお守りください 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよラに 
説明しています。 

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じるを喜や損喜の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 



■お守りいただく内容の種類を、次の給表示で区分し、説明しています。（下記は給表示の一例です) 




《移動-運搬のとき》 

■を蔵庫を運搬するときは前 
脚部とテーブル後部を持つ 


〇 

前脚部と 
テ-カレ後部 
を持つ 



ほかの部分を持つと、手びすべつ 
てけびの原因になります。 

♦必ず2人 L ソ上で運搬してくださ 
し、。 
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《電源や電源プラグ•コードは》 


■コンセントや配線器具の 
定格を超える使いちや 
交流10 0 V じ外での 
使用はしない 

&输司愈 

禁止 



他の器具と併用すると、分岐コン 
セントび異常発熱して発火するこ 
とびあります。 

♦定格1已 A じ(上のコンセントを単 
独で使用してください。 

■電源プラグは根元まで確実 
に差し込む 

〇 

確実に 
差し込む 

差し込みび不完全ですと、感電や発 
熱による义災の原因になります。 
♦傷んだ電源プラグ、ゆるんだコン 
セントは使用しないでください。 



■電源コード-電源プラグを ■電源プラグのほこりは定期 
破損するようなことはしない 的に取る 


0 

禁止 


傷つけたり、加工したり、 
熱器具に近づけたり、無1 
に曲ブたり、ねじったり、 

弓 I っ張ったり、重し''ものを 
載げこり、冷蔵 ii ! 押しつ 
けたり、まねたりしない 


] 〇 

; 幕熱こする 

ノ 重;臣ノ 



電源プラグにほこりなどびたまる 



と、湿気などで絶縁不良となり、 
乂災の原因になります。 

♦電源プラグを抜さ、乾いた布で 
ふいてください。 


傷んだまま使用すると、感電- 
ショート. 乂災の原因になります。 
♦電源 コー ドや電源プラグの修理 
は販売店にご相談ください。 

■電源プラグはコードが下向 
きになるよう差し込む 

〇 

コードを下 
向さにする 

逆に差し込むとコードに無理びか 
かり、シヨート • 過熱し、感電 • 
発火の原因になります。 



■めれた手で電源プラグの巧 
き差しはしない_ 

屬） 

めれ蹲止 

レ 


感電の原因になります。 

'议 


■ 電源に外部で入切するス 
イッチは使用しない 



圧縮機の故障の原因になります。 


《お手入れのとき》 


■を蔵庫のお手入れの際は必 
ず電源プラグを巧く 

% 

電源プラ 
グを巧く 

感電やけびの原因になります。 

参必ずプラグを持って巧いてくだ 
さい。 

■庫内丹を交換するときは交 
換する前に電源プラグをコ 
ンセントか5巧く 



■据え付け時やお手入れをし 
た後に蒸発皿が正しく取り 
付け5れているかを確認す 
る 

〇 

霖発皿を 
確認する 

正し<取り付けられていないと、除 
雷水び漏れ、床や壁などを傷める原 
因になります。 （ CF ]2 ページ） 

■庫内丹は指定のものを使う 




感電の原因になります。 


〇 

指定のちの 
を使ラ 

指定じ(外のちのを使ラと、乂災の 
原因になります。 （ C ? 8ページ） 


《廃棄するとを》 


■ リヴイクルのときなど保管 
時の幼児開じ込みが懸念さ 
れる場合はドアパッキング 
をはずす 
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■製品の異常や故障のとをは 
電源プラグを巧き運転を中 

止する ^-===1 


€ 

電源プラ 
グを巧く 


感電やけびの原因になります。 

参必ずプラグを持って巧いてくだ 
さい。 


《らしらのとを》 

■分解-修理-改造は絶対に 
しない 





分解禁止1 lir 1 

発火したり、異常動作してけびの 
原因になります 

♦分解-修理び必要なとさは、販 
売店へご相談ください。 


■可燃性ガスが漏れていると 
きはを蔵庫に触れず窓を 
開けて換気する 


〇 



電源プラグの巧さ差しなどの火花 
で引火爆発し、乂災や、やけどの 
原因になります。 


■を蔵庫背面の機械部に手を 
入れたり圧縮機に触れない 


接触禁止 



高温ですので、やけどやけびの原 
因になります。特に幼児び手を触 
れないよラに、据え付け時を意し 
てください。 

■可燃性スプレーを近くで使 





ねない 


0 


弓1火して火災の原因になります。 

■引义しやすいちのは入れない 


0 


がみ 

liJTIW 


ベンジン.エーテル . L P ガス- 
シンナー-接着剤などは引火爆発 
する危険びあります。 


《ふだんご使用のとを》 

■テーブルには不安定なもの 
を置かない 


ヴ Q 



ドアの開閉などで落下し、けびの 
原因になります。 

■ ドアにぶ5下がったり引き 
出しドアに乗ったり、より 
かかったりしない 


0 



倒れたり、ドアびはずれたり、手 
をはさんだりして、けびの原因に 
なります。 

■薬品や学術試料を 

保巧しない〜 iV •神 或 


0 


禁止 

揮発性の薬品など、厳しい管理の 
必要なちのは、家庭用冷蔵庫では 
保存でさません。 


I テーブルの上に水を入れた 
容器を置かない 



水めれ禁止 




こぼれた水で電気部品の絶縁び悪 
くなり、感電、乂災の原因になり 
9 〇 

■本体や庫内に水をかけない 



水めれ禁止 


電気部品の絶縁び悪くなり、感 
電-火災の原因になります。 
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A を意 


■を;ま室内の食品や容器(とく 
に金属製のもの）にはめれ 
た手で触れない 



凍傷になる恐れびあります。 


■ボトルポケットに不安定で 
倒れやすいビン類やカン類 
を立てて入れない 



落下してけびをする恐れびありま 
す。 


■ を;ま室にビン類を入れない 



中身び凍って割れ、けびをする恐 
れびあります。 


■食品は棚より前に出さない 

0 

禁止 

ビン類などび引つ掛かつて落下 
し、けびをする恐れびあります。 



《ふだんご使用のとを》 

■におったり変色した食品は 
食べない 

0 

禁止 

腐敗により、食中毒などの病気に 
なる恐れびあります。 



■ ドアを開けるとさはを蔵庫 
に足を近づけすぎない 



ドアを開けたとき、足の甲などに当 
たり、けびをする恐れびあります。 


■を蔵庫底面に手を入れない 



清掃するとき底面に手を入れると、 
鉄板で手を切る恐れびあります。 


■ ドアをいさおい良<閉めな 
し、 



ドアポケットに収納したビン類び 
転びり落ちる恐れびあります。 


■ボトルポケットにボトル類 
樣理こ入れない。っ 

Q 

禁止 

ドアの開閉でポケットびはずれ、 
けびをする恐れびあります。 



■引き出しドアは取っ手を巧 
して閉める 



■を蔵室ドアの軸周辺に手を 



ドアの開閉時に指をはさむなど、 
けびをする恐れびあります。 


ドアの上面や下面を持って閉める 
と、指をはさむなど、けびをする 
恐れびあります。 
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周囲にずさ間を 

最お左ち 2 cm む上、上部 30 cm む上 



_ A 言告 _ 

• 電源プラグをを蔵庫の背面で巧 
し付けない 

電源プラグび傷付を、過熱•火 
災の原因になります。 



万一の地震にそなえて 

• テーブル背面の両端に;令蔵庫用転 
倒防止ベルトを掛け、先端を丈夫 
な壁や柱に固定してください。 


0^' 



「;令蔵庫用転倒防止ベルト」烟 j 売品） 
部品ま号： R - 能日 CV - 300(1本入り) 
を2本使用 

詳しくは販売店にご相談ください。 


熱気-湿気の少ないところに 

• 直射日光やガスレンジなどの熱影 
響を受けますと、を却力び悪く 
なったりします。 

• 湿気や水びかかったりしますと、 
絶縁び悪くなったり、さびたりし 
ふ^ 〇 


※硫化ガス噴出の温泉地区等に据 
え付ける場合は、配管の防さび 
処理び必要となる場合びありま 
すので、あらかじめ販売店また 
は TEL 0120-3121-1 1にご相 
談ください。 


囲ぶす 
周率な 
'効分 
め。充 
たすに。 
すま囲い 
やい周さ 
をて、だ 
をしにく 
品びめて 
食逃たけ 
はをす空 
庫熱やを 
蔵らを間 
ちか < キ」 


り、法。 
よで寸い 
法のけさ 
サす付だ 
示まえく 
表い据備 
'てち準 
はつにご 
でなめて 
央にたつ 
中めのち 
面さ率を 
側大効裕 
体干雜ホ 
本若放は 


質る U か 

材あご壁 

詢„げ抓ま' 

.，、恐 数が 
やる のた〇 
きず 辺るい 
とを 固すさ 

不巧縮上く 
びて圧 kJ て 
音つ C つし 
動ぶ さ 伴離 
振に と をら 
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ドアの平行調整は 


»左側が下がっている場合 ■ち側び下がっている場合 




•調節脚を回ず量はドアの段差1 mm につき1回転を 
目安に調節して<ださい。冷蔵庫本体び床になじ 
み、ドアの段差び直るまでにある程度曰数 （1 〜已 
曰）びかかる場合びあります。 


調節脚ち I を 調節脚左 I を 

下げてください。 下げてください。 


アース線の接続について 

感電防止のため、±間-洗い場の床' 地下室など湿気や 
水気のある場所に据え付ける場合は、必ずアースをして 
<ださい。 

別売品：「アース線 (2 .巳 m )」 

部品番号： NW —己 OR 日已2 
• コンセントにアース端子びある場合 
アース線(付属していません)を使い、背面下部の〈アー 
ス接続ねじ〉に接続してください。 


アース 接続ねじ 



• コンセントにアース端子びない場合 
お買い上げの販売店または電気工事店に依頼し、アー 
スエ事(□種接地工事有料)をしてください。 


次のよ5なところに接続しないでください。 

• 水道管 • ガス管(爆発.弓 I 火の危険） 

• 電話線のアースや避雷針(落雷のとさ危険) 


A 警告 


•アースを確実に取り付ける 

アースび不完全な場合、故障や漏電のとをに感電す 
る恐れびあります。 





漏電しゃ断器について 

水気のをいところ(魚店-豆腐店など常時床面に水気のあ 
るところ）に据え付ける場合は、アースの他に漏電しゃ断 
器を設置することび義務づけられています。詳しくはお買 
い上げの販売店にご相談ください。 
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使いはじめ 



• 冷蔵庫は「食品の鮮度をよくするちの」ではなく、あくまでち r 食品び傷むことにある程度のブレーキをかけるちの」 
です。取扱説明書に従って正しく使用し、適切な食品管理をむびけてください。 


庫巧を清掃する 

W しめ 5 せた柔 5 かいなで清掃する。 



参を凍室ドア及びを蔵室ド 
アポケット付近にルさな 
巧び開いていますび、製 
造上ぶ、要なをのであり、 
異常ではありません。 



1_1 1_1 

専用コンセントに接続する 

電源プラグは根元まで差し込む。 

♦据え付け後は、すぐに専用コンセントに接続でをます。 

♦周波数は已 0/60HZ (ヘルツ）共用です。 

/ ‘ 
へへ 

4 つ 

^ 電源 10 0V 
^定格 ISAULh ^ 




- へへ 

一い 

が 


巧分ぉぇてか 5 食品を入れる み 

W 充分に;ちえるまで約 4 時間、夏場などか気温の高いときは、半日 L ソ上 

かかることびあります。 ^ 

が 

V 

、 

( 約4時間、 

ノ 

' T 3 — i=r 





こんなとをには ••• 


■ 停電したときは 

• ドアの開閉を、できるだけ少なくして 
ください。 

•新しい食品の貯蔵は、庫内の温度を高 
<するので、避けて<ださい。 



■ 長時間使わないときは 

•カビび生えたり、においびこちつ 
たりしないよラ、庫内を清掃し、 

2〜3曰ドアを開けて乾燥させて 
ください。 



■ 塗装面に傷びついたときは 

放っておくと、さびび発生しますので、早めに処置し 
てください。 

《簡単な処置ち法》 

•ルさな傷は、シールをはる。 

•大さな傷は、防水性のある壁 
紙をはる。 

(さびは、紙やすりで落してから） 



■ 庫内 I 打を交換するときは 

•交換する前に、必ず電源プラグをあいてください。 



A 警告 


•庫内なを交換するときは交換す 
る前に電源プラグをコンセント 
から抜く 

感電の原因になります。 

•庫内打は指定のちのを使ラ 
指定(外のちのを使用すると、 
火災の原因になります。 

V_ J 


庫内なのごま夕 


形名をご指定のラえ、お 
買い上げの販売店でお求 
め下さい。 


庫内巧11 0 V 1已 W 

ガラス巧形式 T 20 
□金 E 12 
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食品のお蔵場所と各部の名称 


冷蔵室 



熱温度10 □で 
荷重 25 kg まで 


、ボトル&野窠ケ- 


1.已 L または 2 L のペットボ 
トルび]本収納できます。 

A 迂意 ' 

•ボトルボケットにボトル類 
をお理に入れない。 

ドアの開閉でポケットびは 
ずれ、けびをずる恐れび友 
ります。 ； 


冷凍室 


aw 






お願い 


•テーブル表面び] ocrc を超えるよラ 
な熱器具（オーブン I -ースターなど) 
は、載せないでください。テーブル表 
面び溶けたり、割れたりします。 


m 




どこでちアイスセットは、上段ケース-下段 
ケースのどこにでち置くことびでさます。 

フタ製氷皿 P 、 宁氷ケース 
/_ ^ 

•どこでちアイスセット 
^ — は、上段の左側の位置 

\ /に置いたとさに、比較 

^ 的早く製氷できます。 

rt (4 〜已時間） 


製氷皿の使いかた 

1製氷皿に水を水位線まで入れる。 

I •フタをすると製氷皿をセットするとき水びこぼれにく 
く、またにおい移りち防げます。 

〇製氷皿を P 、 宁氷ケースの上に置さケースを巧し込む。 




「お願い】 


I 製氷中のどこでもアイスセツトの移動やケースの引さ出しは静かに 


市販のパックのまま入れる 
ことびでさます。 


ボトルポケット冲獻 


已00ミ U リツトル宙など 


2 U ットルのぺットボトルな 
どボトル類 


上段ケース 


•上段ケースに 4.2 kg じ(上のち 
のを入れないでください。 
ケースわ'娜したり' 割れたり 
することびあります。 

•ご使用後は奥までしっかり巧 
し込んで < ださい。 

冷凍室ドアび半開さになる恐 
れびあります。 


大さなを品や、長期間貯蔵する 
き品を入れます。 

•下段ケースに 6.8 k 旨じ(上のち 
のを入れないで < ださい。 

ケースわ鄕ミしたり' 割れたり 
することびあります。 

•冷凍室ドアをしっかり閉めて 
お使いください。 

き品の詰めすざなどにより、 
ドアび半開さになっている 
と、冷えなくなります。 


行ってください。製氷皿の水びこぼれたり、表面に凹凸などのある氷 
びでさることびあります。 

•製氷皿は図のよラなち向に 
折り曲げないでください。 

割れることびあります。 

• 貯氷ケースで製氷しないでください。 

割れることびあります。 

•氷び貯氷ケースの切り欠さ位置より、上に出ないよラに氷をならし 



てください。 

切り欠き位置よりも上にありますと、製氷皿びラまく 
置けなかったり、ケースを巧し込んだ際に製氷皿び天 
井面に当たり、水びこぼれることびあります。 


切り欠さ 



A ミち意 

•を;ま室内の食品や容器 
(特に金属製)にめれた手 
で触れない。 

凍傷の原因になります。 

• 冷凍室にビ:為頁を入れない‘ 

中身び凍って割れ、けび 
の原因になります。 
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■外気温度等の変化により、温度調節び必要となったときには、下表を目安にセツトしてお使いください。 

• ふだんは"中"の位置でお使いくだ ♦ ふだんは"中"の位置でお使いくだ 

さい。 さい。 





を凍室温度調節 

I 奇 I "より約 rc なくなります。 

冬期、を凍室のをえび弱いとを 
中約一] 7〜一 20 °C 
弱卜中"より約 rc 高くなります。 

♦"強"に合わせても冷えび弱いとき 
は、冷蔵室温度調節ダイヤルを 
"強"側へ回してください。 

• を期など周囲温度び低 < 冷えび弱 
いとさは、冷蔵室温度調節ダイヤ 
ルを"強"側へ回してください。 

※表の温度は周囲温度30で、冷蔵 
室温度調節を"中"にして、食品を 
入れずにドアを閉め、安定したと 
さの値です。 


冷蔵室の食品凍結についてのごを意 

き品び凍結するときは、冷蔵室温度調節ダイヤルを"弱"側に調節し 
てください。 

またなのようなとき、食品び凍結することびあります。 

• を蔵室温度調節ダイヤルを"強"側のままにしておいたとき。 

ダイヤルを"中"に戻してください。 

• 水気のをい食品(豆腐•野菜など)を透明トレイの奥に置いたとき。 
♦をなど、周囲温度び已でになったとさ。 

を蔵室温度調節ダイヤルを"弱"側にすると、いくぶん凍りにく 
くなります。 



冷蔵室温度調節 

UU な中"より約 3° C 巧くなります。— 
を期、を凍室のをえび弱いとを 
中約2〜7で 

弱「中"より約3。巳高くなります。 

• "弱"のままで長時間お使いになり 
ますと、冷凍室の食:品の凍結びゆ 
るむことびあります。 

♦"強"に合わせると、冷蔵室、冷凍 
室共に温度び低くなります。 

※表の温度は周囲温度30で、冷蔵 
室温度調節を"中"にして、食品を 
入れずにドアを閉め、安定したと 
さの値です。 

自動霜取りについて ] 

(霜取り操作は不要です） 

♦冷却器に付いた雷は自動的に溶けます。 
溶けた水は蒸発皿にたまり、自動的に 
黑発します。 

♦ JIS (日本工業規格)では雷取り中および 
雷取り終了後の冷凍負荷温度(食品温 
度)の上昇び、已でじ(下と規定されてい 
ます。 


庫内の食品温度のはかり方 

庫内の温度は冷蔵庫の据え付け状態や外気温、 
使用条件などにより変化します。 

しかし、庫内のを品は、8割前後び水分であるた 
めに比熱び大きく、その温度は空気のように大き 
く変化はしません。 

従って一般の空気温度をはかる温度計では変化 
の少ない食品温度の測定びできません。 

口 、一-一 广 、冷蔵庫用温度計 
U し气己部品番号 R -624 FB 023 


そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に 
近い温度を术すく/令威庫用温度目十〉を発売していま 
す。ご購入の際は、お買い上げの販売店にご相談 
ください。 

なお、一般のアルコール温度計で庫内のを品相 
当温度をはかる場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に 
約] OOcc の水を入れた容器を置さ、感温部を3時 
間ほど浸しておくと、食品に近い温度び得られま 
す。 


I を蔵庫用温度計の測定値は、ドア開閉頻度、が気温、設定場所、庫内の;令気巧流、圧縮機の運転-停止、などの影響を受けて 
変化しますので、冷蔵庫用温度計の取扱説明書をよく読んでお使いください。 

I 庫内の温度はドアの開閉、周囲温度、食品の重、入れぐあいなど1しより変化します。 
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取り付けかたは、はずしかたの逆の順序で行います。 

ドアを90度開くだけで、部品の取りはずし、取り付けびできまず。 


透明トレイボトルポケット 




卵ポケット 

ポケットの取り付けは固くしてありま 
すので、左ちの底面を軽く突さ上げな 
び日ゆっくり巧し上げてください。 
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お手入れの方ま 


1 電源プラグを必ず抜き、点検をします。 

①電源コードに傷びありませんか？ 

②電源プラグび熱くなっていませんか？ 

2 やわらかい巧にめるま湯を含ませて拭き取 
ります。 

ミちれび落ちにくい場合は、台所用中性洗剤を 
薄めて使い、その後めるま湯を含ませた巧で 
ふさとってください。取りはずしでさる部品 
は、水洗いしてちさしつかえありません。 


3 水滴び残っていたら、さらにから拭きをし 
ます。 

4 蒸発皿び正しく取り付けられていることを 
確認します。 

5 電源プラグを、コンセントにしっかり差し 
込みます。 

♦本体や庫内に水をかけないでください。 

♦不審な点びありました5、すぐにお買い上げの 
_販売店へご連絡ください。_ 


お手入れのポイント 



ドアパッキング 

ミちれやすいところです。 
下側ちよ < ふさます。 

汁到ブ 

ミちれや汁びたまつたらふさ取 
ります。 


蒸発皿(年に1回程度） 

* はずして水洗いします。 

蒸発皿は図のよラに引き出します。 


お願い 


ブッシュ 


ボス 

//取手部 


盖等皿 

I 蒸発皿の取り付け方について 

取り付けるとさは、圧縮機上部のブッ 
シュに蒸発皿取手部のボスを差し込み、 \ 

蒸発皿の取手部び冷蔵庫本体に当たるま 
で巧し込んで < ださい。 


圧縮機 


_ A 警告 _ 

• お手入れの際は電源プラグをコン 
セントか！5巧くまためれた手で巧 
さ差ししない 

感電の原因になります。 

• 電源プラグの刃及び刃の取り付け面 
にほこりび付着している場合はよ 
くふき取る 

ほこ0で電気びショートしやす<な 
り、火災の原因になります。 

• 電源コードや電源プラグび傷んでい 
たりコンセントの差し込みびゆるい 
とさは使用しない 

_感電•ショート • 义災の原因になります。 

• 水をかけない 

電気部品の絶縁び悪くなり、感電- 
火災の原因になります。 


A 迂意 

• 冷蔵庫の底面に手を入れない 

冷蔵庫の底面には鉄板びあり、けび 
の恐れびあります。 

• 冷蔵庫の背面の機械部に手を入れた 
り圧縮機にふれない 

高温ですので、やけどやけびの恐れ 
びあります。 

•お手入れのあとは蒸発皿を正しく 
取り付ける 

正しく取り付けられていないと、除 
霞水び漏れ、床や壁などを傷める恐 
れびあります。 



■もしご不審な点びありましたら、すぐ 
にお買い上げの販売店にご連絡くださ 
し、 


•食用油および、かんきつ類の巧に含まれる汁び付いた場合 

はふさ取ってください。プラスチックび変色したり割れる 
ことびあります。 

• 食品などの汁や殺虫剤びドア表面に付いた場合は、すぐふ 
き取ってください。そのまま放置しますと、変色したり、さ 
びが発生することがあります。 

• 化ぎぞうきんをご使用の際は、その法盲書に従ってください。 
•巧のようなをのは使わないでください。 

塗装面や部品を傷めます。 

シンナ ー• ベンジン-アルコール’石 
油-粉石けん-みびき粉-アルカ U 性洗 
剤-弱アルカ U 性洗剤•ワックス•熱 
湯•酸-たねしなど。 

特にアルカ U 性洗剤、弱アルカ1」性洗剤 
はプラスチックの表面を黄変させたり、 

プラスチックび割れることびあります。 

• 市販の袋入り寒を剤(硝酸、尿素含む)は入れないで < ださい。 
中身び漏れたり、白い粉び出るとさびの原因になりまず。 
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次のことをお調べください 


これは故障ではありません 


全く;ちえないとき 

• 電源プラグび巧けていませんか？ 

• ヒューズ や ブレーカーび 切れていませんか？ 
•停電ではありませんか？ 

よく;ちスないとき 

•温度調節び適正になっていますか？ 

• 直射日光び当たったり、近くにガスレンジなどび 
ありませんか？ 

• 据付直後ではありません方、？ 

(をえるまでに約4時間、夏場は半日じ(上かかる 
ことびあります。） 

• 温度調節び"弱"側になっていませんか？ 

冷凍室および冷蔵室の温度調節を"中"または"強" 
側に調節してください。 

■熱いちのを入れたり、ドアをひんぱんに開けてい 
ませんか？ 

• を品を詰めすざていませんか？ 

• 周囲の風通しはよいですか？ 

• ドアび食品に当たって半開きになっていませんか？ 
• ドアパッキングと本体の間にビニー j レ袋などはさ 
まっていたり、すさ間びあいていたりしませんか？ 
• 夏場特に暑い時期ではありませんか？ 
温度調節を"中"または"強"側に調節してください。 
(周囲の温度び高いときは、を却力び低下し、アイ 
スク U —ムび柔日かくなったり、ドアポケットの 
温度び高くなることびあります。） 

を蔵室で食品び凍結するとき 

•温度調節び適正になっていますか？ 

• 周囲の温度び 5° CL ソ下になっていませんか？ 
•水分の多いを品を、棚の奥に入れていませんか？ 

床面や庫内に水びたまるとき 

• 蒸発皿び正しく取り付け日れていますか？ 

• ドアび食品に当たって半開きになっていませんか？ 

庫内のにおいび気になるとき 

• においの強い食品を、ラップをしないで入れてい 
ませんか？ 

音びラるさいとさ 

•床びしっかりしていますか？ 

•据え付けび悪く、びたついていませんか？ 

• を蔵庫び壁などに触れていませんか？ 

• 冷蔵庫の周囲に容器などび落ちていませんか？ 

• 蒸発皿び壁などに当たっていませんか？ 

• 蒸発皿びはずれていませんか？ 


水の流れるような音などびする 


冷却のための液(冷媒)び流れる 
音です。圧縮機の停止中にち聞 
こえることびあります。とさど 
き、きしみ音のすることびあり 
ますび、これは冷却器の周辺材 



料び収縮-膨張をするために発 


生する音です。 


ドアを閉めた直後、すぐにドアを開けよ 
うとすると、ドアび重く感じる 


庫内に入った空気び急に冷やされて、庫内の圧力び 
一時的に庫外より低くなるためです。 


が側やテーブルに露び付く 


周囲の湿度び高いとさ、外側に露の付くことびあり 
ます。また、テーブルの上にジャーやレンジなどを 
置いたり、雑誌やボックスティッシュなどを置さま 
すと、テーブルに露び付くことびあります。これは 
コップに冷たい水ををいだとさまわりに水滴び付く 
のと同じです。 

乾いた布でふさ取ってください。 


を蔵庫の前面や側面び熱く感じる 


露付防止パイプや放熱パイプを内蔵しているため 
で、食品の P 、 宁蔵には影響ありません。 


■し U 上のことをお調べになり、それでも具合の悪いとき 
は、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 
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透明トレイ . 

ボトル&野まケース . 

卵ケース . 

卵ポケット . 

ボトルポケット(中段） •''' 
ボトルポケット(下段） 
どこでちアイスセット 
f ラち：製氷皿(フタ付）... 

I お氷ケース . 

上段ケース . 

下段ケース . 

蒸発皿 . 


■ r 定格内容積」は、日本工業規格 (JISC 980 1) に基づさ、庫内部品のうち;令やす機能に霞響びなく、工具なしにはずせるが 
やケース等を、はずした厌態で算出したものです。 r 定格内容積 J には、 r 食品収納スペース」と r ; m 循環スペース」を含みまず。 
•< >内は、「食品収納スぺース」の目安です。引き出し式貯蔵室 (; 令ま室)の場合、「定格内容積」と併せ r 食品収納スペースの 
目安」を表示していまず。 

•霜取りは1曰！〜2回程度、1回の霜取り時間は20〜30分程度です。 


部品 


お 名 

R-15VWT 

種 類 

冷凍;令蔵庫 

定格内容積 

] 已 3L(; 令凍室 47U3] LX 冷蔵室 106L) 

がお寸法 

幅 48 己 mm X奧行已 6 己 mm X高さ 1 270 mm 

定格電圧 

100V 

定格周波数 

己 0/60HZ 共用 

電動機の 
定格消費電力 

50Hz 

92W 

60Hz 

94W 

電熱装置の 
定格消費電力 

己 OHz 

100W 

60Hz 

100W 

消費電力 量 

を蔵室ドア内側の品質表示ラベルに表示してあります。 

質 量 

44kg 



この冷蔵産の冷凍幸の‘性能は 1!も**1 (フォースター)でず。 

冷凍室の性能は、日本工業規格 (JIS C 9己 07) に定め日れた方法で試験したときの、冷凍負荷温度(食品 
温度）によって表示しています。 


■J にの試験ち法は次の通りです。 

•冷蔵室の温度び□むし U 下とならなし)範囲で、最も低い温度になるよう温度調節をして、試験を行います。 

•冷蔵庫の据え付け場所の温度は、]已〜 30°C の範囲を基準としています。 

♦;令凍室定格内容積100しあたり4.已^目1ソ上のを品を24時間し^内で一18°巳し U 下に凍結できる性能の;令凍室を、 
フォースター室としています。 

■市販;令ま食品の貯蔵期間 

を凍を品の貯蔵期間は、食品の種類-店頭での貯蔵状態-を蔵庫の使用条件などによって異なりますので、一応の目安 
としてご覧ください。 


' 記号 

フォースター 

を至] ツースター 

ぶ凍負何温度(食品温度） 

一] 8°CL ソ下 

一] 2°CL ソ下 

市販冷凍を品の貯蔵期間の目安 

約3ヶ月 

約]ヶ月 


冷凍室の性能 


仕様/冷凍室の性能 
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(必ずお読みください） 

保証とア フターサー ビス 


保話書(別添） 

な証書は、必ず r お買い上げ曰-販売店名」などの記入をお確かめのラえ、販売店から受け取っていただ 
を、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。なお、食品の補償など、商品修理しソ外の責は 
ご容赦ください。 

保証期間 

お買い上げの曰か51年間です。（ただし、ちまサイクルは日年間です。） 

なお、保証期間中でち有料になることびありますので、保証書をよくお読みくださし、。 

補修用性能部品の保有期間 

冷蔵庫の巧修用性能部品のな有期間は、製造打ち切り後9年です。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

起居されるときは 

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店に 
ご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。 

ご不明な点や修理に関ずるご相談は 

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または TELO ] 20-3121 -日到こお問い 
合わせください。 

修理を依頼されるときは(出張修理） 

13ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてか5、お買い 
上げの販売店にご連絡ください。 


■ご連絡していただきたい内容 


品名 

日立;令凍冷蔵庫 

形式 

R -1 已 VWT 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご住巧 

付近の目印などを併せてお知日せくださし、。 

お名前 


電話番号 

( ) - 

訪問希望曰 



※形式は保証書にを記載されています。 


修理に際しましては保証書をご提示ください。 

な証書の規定に従って、販売店び修理させていたださます。 

■ 保証期間が過ざているときは 

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。 

■修理料金のしくみ 

修理料金=技術料+部品代+出張料 

などで構成されています。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

ほ術ちの人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などび含まれます。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合をあります。 

出張料 

商品のある場巧へ技術者を派遣する場合の費用です。 

別途、駐車料金をいただく場合びあります。 
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談加 



曰立家電品についてのご ffl 談や修理はお買い上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたちのの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


イ資里などアフターヴービスに 

関ずるご相談は 
TEL 0120-3121-68 
FAX 01 20-3121-87 

(受付時間）3己已日/9:00〜] 9:00 


商品情報やお取り扱いに 

ついてのご相談は 
TEL0120-3121-1 1 
FAX 01 20-3121-34 

(受付時間) 9:□□〜17:30 
携帯電話、 PHS からちご利用でさます。 

日曜-祝日と年末年始-夏期休暇など脾社の休曰は 
化ませていたださます。 



長年ご使用のを蔵庫の点検を 


こんな症状はありませんか 

参電源コード、プラグび異常に熱い。 
♦電源コードにミ果い傷や変あびある。 

参焦げ臭いにおいびずる。 

•冷蔵庫床励こし'〇も水びたまっている。 
参ぴ D ぴりと電気を感じる。 

参その他の異常や故障びある。 


故障や事故防止のため、コ 
ンセントか日電源プラグを 
はずして、必ず販売店に、 
点検-修理をご相談くださ 
し、。費巧など詳しいことは 
販売店にご相談ください。 


廃棄時にごを意願います。 

2001年4月施行の家電 I 」サイクル法では、お客様びご使用済みのを蔵庫を廃棄される場合は、収集- 
運搬料金と巧商品化など料金 （ I 」サイクル料金)をお支払いいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に 
引き渡すことびホめ日れています。 



購入年月曰' 購入店 
名を記入しておいて 
<ださい。サービス 
を依頼されるとさに 
便利です。 


お買い上げ曰 

年 

月 

曰 お名 

\ 

購入店名 

V 



電話 ( 

) 

ノ 


做日立アプライアンス株式会社 

干] 0日- 84] 0東京都港区西新橋 2-1 日-12電話 (03) 3日日 2-2] 11 
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